TI • SERVIZIO ORGANIZZAZIONE • MILANO 


OLIVETTI CONTABILI 



1. Compilazione simultanea del giornale, conto ed 
estratto conto, con inserzione frontale di uno o due 
gruppi di moduli oltre al foglio di fondo. Lunghezza 
del carrello: da 90 a 240 spazi. 

. Due totalizzatori orizzontali (cross) che possono 
funzionare o collegati o del tutto indipendenti l'uno 
dall'altro. Possibilità di controllo immediato della ri¬ 
presa del saldo precedente. 

• I due totalizzatori orizzontali possono essere di di¬ 
versa capacità, a finestra semplice o doppia (per la 
lettura positiva di saldi negativi), consentendo la mas¬ 
sima elasticità nelle applicazioni (saldi a quantità e 
valore, saldi in valuta nazionale e in valuta estera, 
totali parziali di partita o di contropartita, ecc.). 


. Tasto per l'impostazione automatica degli arresti 
per il tabulatore decimale. 

7 . Tasto annullatore di un singolo arresto del tabu¬ 
latore decimale. 

8 . Leva per annullare tutti gli arresti del tabulatore 
decimale. 

9 . Totalizzatori verticali per eseguire somme e sot¬ 
trazioni su un numero indeterminato di colonne ; di 
capacità numerica varia da 99,99 a 9.999.999.999.99. 

. Dispositivo « non registra », che trasforma la con¬ 
tabile in una normale macchina per scrivere. 



4 . Stella di controllo che garantisce l'esatta determi¬ 
nazione dei saldi, dei totali parziali, ecc. 


11. Tasto delle maiuscole che consente la piena 
utilizzazione della tastiera : 68 segni oltre le cifre. 


5 . Tastiera numerica per l'indicazione grafica anche 
di saldi negativi o di totali a mezzo di cifre inclinate. 


12. Tabulatore decimale automatico per l'incolonna- 
lura delle cifre dai decimi alle diecine di milioni. 
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